The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



07/30/2010 


Kate Hinman 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear ADA Hinman, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 

Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for samples # 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4 . GC/Mass Spectral analytical data for samples 

I, Annie Khan (Dookhan), was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net 
weight for this sample. Kate Corbett was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data 
for this sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Sincerely, 



V>- s' 






Annie Khan (Dookhan) 
Chemist II 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 


Annie.Klian@statc.ma. ns 


Folk OIG PRR 042094 












DRUG RECEIPT 


District/Unit 


tita- /<f 


Name & Rank of Arresting Officer 



To be completed by ECU personnel only 
Name and Rank of Submitting Officer_ iA 


Received by. 



BPD Form 0038-B1S-0907 (prev, 1763) 








No. 


city; Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O. KEITH BUTLER 


Date Analyzed: j 




Def: 
Amount: 
No. Cont: 
Date Rec'd: 
Gross Wt.: 



2 , 

y Cont: pb 
03/31/2010 
26.90 


Subst; SUB 

No. Analyzed: 

Net Weight: 2.0. S-z. 


Prelim; COCo.'vKe. 


Findings: 


# Tests: \x 



No. Date Analyzed: 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. KEITH BUTLER 
Def: 



Amount: Subst: SUB 

No. Cont: 3 Cont: pb 


Date Rec'd: 03/31/2010 
Gross Wt.. 28.57 


No. Analyzed: 

Net Weight: ZQ-i'S 


Prelim: 


Findings: 


# Tests: LZW'O 




Date Analyzed: 6 U- \ la- (O 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 


Officer; P.O. KEITH BUTLER 



Amount: 

No. Cont: 2 Cont: pb 

Date Rec'd: 03/31/2010 
Gross Wt.: 28.40 


Subst: VM 

No. Analyzed: { 
Net Weight: 


# Tests: 2> 

tV| C-LO<S> cAi-' 


Prelim: 


Findings: 




Folk_OIG_PRR_042096 














DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE it 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 





PHYSICAL DESCRIPTION: 




c ~~ 

v 


VP's* coCvV*-q e_<S 


2- v>'o£ i 


Gross Wt { ): Vo.Ub^ 

Gross Wt ( 2—}'- a - - tSSsCa 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt; 


Of\ e-WCa^ C^\ow\ v v \ ys&CiZ. 




\ > X.5SS 3 -L b'h 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

^Thiocyanate ( a-) 

2 _ Marquis ~ 

^ Froehde’s 
^ Mecke's 


Mlcrocrvstalline Tests 
Gold 

2-Chloride V 


ZJLTA ( +) 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS C-occiiA^o _ 

DATE Lt-Ofa-lC) 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS Co caxi^> 

MS 

OPERATOR _ 

DATE Cg -1 6 < O _ 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_042098 










Sample #: 

































DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


o 


SAMPLE U 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST ^<> 


Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 




<L XL vN L <3^ v \ 


Gross Wt { 3 ):_ 2 _L—LLii 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 




^Qrvsvas w.\o^-\ wvn\^ Sc >2. 

OVo>_i4^£> \\ _ L'5,HS3Lt> c ) 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

3 . Thiocyanate ( 4-) 
Marquis Y~ 

3 Froehde's ^ 

2> Mecke's ' 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TL - TA i_1_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS Vte/w^ 

DATE al^4^lO 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS \V 6 ao A 
MS 

OPERATOR ^_£v3 _ 

DATE UA- U>-U> 


Revised 7/2005 

Folk OIG PRR 042100 
















Area Percent / Library Search Report 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


710539.D Mon Aug 02 13:10:20 2010 Page 1 


Folk OIG PRR 042102 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710540.D 

ASD 

14 Apr 2010 19:39 

COCAINE STD 
ASD 
40 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

1200000 ] 

j 1000000 

| 800000 

! 600000 

! 400000 

200000 ; 

0 ! 


91 


TICT7T0540.D 


.1W 



Ret. Time 


Area Area % 

Ratio % 

3.914 


1175315 100.00 

100.00 


710540 .D 


Mon Aug 02 13:10:26 2010 


Page 1 


Folk_OIG PRR 042103 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710540.D 

ASD 

14 Apr 2010 19:39 

COCAINE STD 
ASD 
40 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.91 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

i 

i 

f 

1 

j 80 


1 60 



40; 


20 j 


42 


51 ! 

; 68 


Average of 3,893 (o 470'46 min,: 


182 


105 


^n/z~> 40 5Q 60 70 80 9 0 


] 122 | 198 

113 I 1^5 1^6 |j 

l^lloi^OlSTiTo 150 1^0 iftT 180 t So 


272 


303 


| 207 222 242 258 j 281 j, 

i-h-r-n t t vrt ri li lNi i uii i v ti t t ^ M m t i i Pi nr';n-; 


2602^0 2io 2^o iib iho i&o 2^0280 2bo 360 


Abundance’ 


80 i 


60 


40 


20 


42 


¥ 


i ! 


51 


m /z-> 


^-,.,1,1^11,1 j . M ‘\ \ 1 , ■ , iv M ■ r, :7^ T-p77t r i-T ^^v - rr r U - r T- p - T T- rr T- r ; i j T j f 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2b0 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


182 


94 


105 


122 


,114 s 


135 1 f 166 


198 

,iil I 214222 

4 I I I I ■ IV ... 


244 259 


272 


303 


710540 .D 


Mon Aug 02 13:10:26 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 042104 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710551.D 

ASD 

14 Apr 2010 22:08 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


710551.D 


Mon Aug 02 13:10:38 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 042105 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710552.D 

ASD .. 

22:22 

ASD 

52 

DRUGS 

RTE 


j 2000000 

| 1500000 

1000000 j 


.Tier 710552:0 


i 


500000J 





Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.164 

179215 

4.09 

4.42 

3.931 

4054681 

92.44 

100.00 

4.957 

152505 

3.48 

3.76 


710552.D 


Mon Aug 02 13:10:42 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 042106 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710552.D 

ASD 

14 Apr 2010 22:22 


ASD 
52 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.16 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Average of 3/ 


801 


80: 


40 i 


20 | 


73 


51 

45 ! 63 

i# fl 1 


101 


89 

I . 


bn/z~> 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 


121 


127 


iJ 33 142 Hi 157 1641 70 | 182 189 1981 
l5o ' Ud 150 Ado ’ A70 iSo "Ado 2<5o 


176 


204 




4Vr- 


Abundance ‘ 


80, 


601 


40: 


20 J 


i I 45 51 63 1 T 11 

..liU 

ta/z~> 40 50 60 70 80 90 100 U0 l£o 


“W84039: Tmidazo|2 s 1 -lb]lhiazoie; 2,3AG-tetrahydroe-pheny!- 

148 


73 


101 


89 

I 


121127 


135141 


157 167 


176 


2Q4 


185 


\ 

i 


i 3 o" 140 iAo r_r l 5 <r ' 1J0 1 i 0 o^"i^o "^ 5 o 


+4' 


710552.D 


Mon Aug 02 13:10:43 2010 


Page 2 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

D:\SYSTEM4\04 14 10\710552.D 

Operator : 

ASD 

Date Acquired : 

14 Apr 2010 22:22 

Sample Name : 


Submitted by : 

ASD 

Vial Number : 

52 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

3.93 

C:\DATABASE\SLI.L 




COCAINE 000050-36-2 99 



Folk OIG PRR 042108 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710552.D 

ASD 

14 Apr 2010 22:22 


ASD 

52 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98 . L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

4.96 

C:\DATABASE\NIST98.L 





cis-Cinnamoylcocaine 

000521-67-5 

98 



Cocaine 

000050-36-2 

59 



Pseudococaine 

000478-73-9 

53 


Abundance 


80 


82 


mFT:Tf0552.D (-) 


60 j 


40 : 


20 


I 42 


I 


51 68 

Lili.-jiu. 


182 


ii I 


131 

122 i 


168 


329 


ni/z 


•> 40 50 60 70 80 90 10 Q 1120 130 l 40 150 160 1 70 1801002 <M 2 l 0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 3^0 330 


Abundance 


80 


82 


#32676; cis-CinnamoylcocafnB 


60 


40 ; 


96 


182 


20 ] 


42 


ta/z- 


55 68 i ii 


131 

1108 122 ; 


154 


168 


238 


329 


198 


226 


270 


°^4o'' 9 ^l 6 oi < 1 0 1^0lio 140 1&>iSd 1% 180 02^SBo2^02$)2602^0 2802^ 03^ 3Td3^0 3^ 


298 


710552.D 


Mon Aug 02 13:10:44 2010 


Page 4 


Folk OIG PRR 042109 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_14_10\710553.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : l^p^OIO 22:35 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 53 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710553.D 

ASD 

14 Apr 2010 22:35 


ASD 

53 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.16 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


'Average of 3. f47 (cT3.269 min.: 7T0553 0 fy 
148 


204 


m 


40 i 


20 


73 


101 


51 


89 


121 


i 41 I I ■ 63 I i , jl! I w I 176 i ] 

qUl W m M S. , JL . . ... 

_40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2p0 2\o 2jQ 230 240 250 260 270 2&) 


Abundance 

i i 


80; 


60i 


40 


20 ! 


*#54039: Imldaz6[2,f-b}thlazble, 2,3,5,6-te(rahydro-6-phe'riyl'- 

204 

148 

I 

i 


73 


101 


51 63 


89 


1)81 


127 


117! 


109 


135 


176 

157 167 | 185 


0i, ... , 1 , , i i |.h j -i 1 1 

Wz~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


2l0 2& 230 240 "So 260 "270 2fio" j 


710553.D 


Mon Aug 02 13:10:50 2010 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_04211 1 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710553.D 
ASD 

14 Apr 2010 22:35 


ASD 

53 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.92 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

I | 

80 j 

j, 

601 

i 

! 

! 40 


Average"of 37888To 3.941 m) n.: 7 
182 


20 


42 


51 


m/z~> 40 50 



94 



105 

1 

; 1 


| 

| | 

122 

67 ; j 


| ! 


iui 



135143 1 ,® 2 


198 

[ 209 222 231 244 258 


272 


303 


281289 


Abundance 


80 i 


82 




182 


60 J 


40! 


20 j 42 


94 


105 


68 i 


in/z~> °''40 50' '70 '' $0~' {j'o ^ idlO 110 tJo l"5o'V4o 1 50 1 laO 170 lio 'lfe r 2^0 2ll) 220 230 24*0250 260 270 2&0 2^0 350 


122 


135 1! > 2 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


710553.D 


Mon Aug 02 13:10:50 2010 


Page 3 


Folk OIG PRR 042112 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14__10\710557.D 

ASD 

14 Apr 2010 23:29 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


?®undance ” ~~ TfC: 710557.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


710557.D Mon Aug 02 13:11:00 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 042113 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_14_10\710558.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 14 Apr 2010 23:43 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 40 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Abundance 

1200000 

; 1000000 
800000; 


3(91 


"TrCm0555XT“ 




Ret. Time Area Area % Ratio % 

3.913 1254545 100.00 100.00 


710558.D Mon Aug 02 13:11:04 2010 Page 1 


Folk_OIG_PRR 042114 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710558.D 

ASD 

14 Apr 2010 23:43 

COCAINE STD 
ASD 
40 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\ DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.91 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Abundance . . ... . . #29: COCAINE 

I 82 



710558.D 


Mon Aug 02 13:11:05 2010 


Page 2 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710559.D 

ASD 

14 Apr 2010 23:57 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


710559.D 


Mon Aug 02 13:11:16 2010 


Page 


1 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710560.D 

ASD 

14 Apr 2010 00:10 

HEROIN STD 
ASD 
60 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

; eoooooj 

'i- I 

| 500000j 

i i 

| 400000j 

j 300000I 

j 200000! 

I | 

! 100000i 

irime-> 2.00 2.bo ’ 3.00 3.^0 ' s.bo 


51 


TFC: 7T05BEDT 
140 



JE 


I 

9.00 ' 9.^0 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.404 

892030 

100.00 

100.00 


710560.D 


Mon Aug 02 13:11:21 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 042117 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_14_10\710560.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 14 Apr 2010 00:10 

Sample Name : HEROIN STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 60 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


1 5.40 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


Abundance' 


"Average of 5.3771o 5.509 min.: 710560.DT) 


; o. r 'i 

hi/z--> 40 


94 H5 


lii ,..l, Hi. |n ! hv. h V; Ij m 

' 60 80 ' ioo iio ‘ 140 ’ 160 


204215 


1,86 I, I; ^28 240 253 

:! lit .< lii l"' i‘i .. .iJ'i 1 . 


i!i 284 


341352 


1 OT '' '' aSTlJo 2^0 ' 260 ' ' Bo ' ' 3^6 340 ' 3^0 3&) ' 4<5o 


Abundance 


/ME HERO IN 


| 94 '! 5 'f 162,^ 

59 , i j 19ft Mi 174 


Ol-rt 

bi/Z”> 40 


80 1 m '120 ’ ' l46 ' 160 " 




wJL 1 . 

260 2b0 300 320 340 3' 


341. I _ I 

^0 3 ® ’ 


710560.D 


Mon Aug 02 13:11:21 2010 


Page 2 


Folk OIG PRR 042118 
































% 

Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710568.D 

ASD 

15 Apr 2010 2:00 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


710568.D 


Mon Aug 02 13:11 :33 2010 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_042119 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_I0\710569.D 

ASD 

15 Apr 2010 2 : 13 


ASD 
69 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 3500001 

| 3000001 

; 2500001 

200000j 

150000' 
100000 
50000 


TIC: 710569.0 
41 


2.64 


!Time-> ° 2.00 ' 2.50 ’ ' 3.66 ’ 3.ko ' 4.i>0 ' 4.k6 5.00 5.^0 ' 6.00 ’ 6.^0 7.66 ’ 7.50 ’ 8.66 ' 8.^6" * 9.00 ' 9.fe6 


i! 2.79 


! V ? 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.645 

2.793 

5.405 


419611 41.83 87.28 
102672 10.24 21.36 
480779 47.93 100.00 


710569.D 


Mon Aug 02 13:11:38 2010 


Page 1 


Folk OIG PRR 042120 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710569.D 

ASD 

15 Apr 2010 2 : 13 


ASD 
69 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.64 C: \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
Caffeine 
Mescaline AC 
Dichlorvos 


000058-08-2 96 
000000-00-0 23 
000062-73-7 9 


Abundance 




80 




60 




! 

55 


40] 


6 

7 

1 20 

1 

42 



0 

. . 44 -I ; f ?44- 

! 61 , 

73 

LM- 

hVz~> 

40 50 

60 

70 


Average of2.623 to 2.777 mln7:710S69.Df)" 


109 


82 


94 


103 


136 165 

121 1,142 149 158 i 173179 


‘Abundance 

i 

j 

! 

| 80! 

| | 

| 601 

; 40! 


#19TCaffeIne 

109 


W 


55 


67 


20 ] 


OUq. 


82 


94 


L 1 < * r T J r-T I I r t-tVt 

KA AA AA A A 


137 


165 


m 


207 


—rHMV'i- t 1 Cl I'C v' 'r i ( ' i 'I -r-|— ; i i i f‘ f-'r n— r-r~r Cf , i r" i - II I |-. yrMM i r r i i t • ■} 

0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


218 

~ll20 


m/z->_ 4Q_ 50_60 _70 _80_ 90_100 

710569.D Mon Aug 02 13:11:39 2010 


r ' iT(T n 120 i 3 o iJo r ’ iiiT n T<Soito i£o’ T^o 250 "” 2^0 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710569.D 

ASD .. 

15 Apr 2010 2 : 13 


ASD 
69 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.79 C:\DATABASE\NIST98.L 

Lidocaine 
Tolycaine 

N-Acetylprocainamide 


000137-58-6 72 
003686-58-6 40 
032795-44-1 40 


Abundance‘ 


80 i 


88 


"Average of 2,777 (o 2.872 mfn.: 7I0569.D (-) 


601 


40 


20 


01. ,,, 

Wi/z-->_30 

Abundance 


80 


42 


58 


50 


72 


95 105 120 134 148 i @0 177 193 207 219 234 


281 


4*0 50 ’60 rtfjfo '9 0 'l0 0 'ffcT tfo 130 140 150 ieo'^lTo ' ’(80 190 266'2 T 0 2^5^286' 240 2 ^ 02 ^ 2 T 7ol?b l I 


86 


"MT65T4TC]abcaIne~ 


60 i 


40 


20 


I 

hn/z—> 


30 


59 


72 


01 


42 50 ,| . T, l! 94 105 120 132 144 160 205 220 


234 


30 


70 Kfod ' iSm-I o Tlo 'i^o'uo i So'TSb" 160 24 jT 2 o 2S0 1 1 


710569.D 


Mon Aug 02 13:11:40 2010 
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A] 


rcent / 



rt 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04__14_10\71Q569.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 Apr 2010 2:13 

Sample Name : HHtifllBHi 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 69 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 5.41 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 94 




710569.D Mon Aug 02 13:11:40 2010 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_14_10\710570.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Ap^2^^ 2:27 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 70 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance . TIC: 710570.D 

! 8000001 5)41 


600000. 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04_14__10\710570 .D 
ASD 

15 Apr 2010 2:27 


ASD 
70 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.65 C:\ DATABASE\PMW_TOX2.L 

Caffeine 
Mescaline AC 

Endogenous biomolecule 2AC 


000058-08-2 96 
000000 - 00-0 23 
000000-00-0 9 


Abundance 


80 


Average of 2.632 ih 2.780 min.: 710570.0 O' 

194 


60 


401 


109 


55 


67 


20 


42 


J .! 


82 


Hr 


94 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 10 0 1 
[Abundance - 


136 ^65 

124 j| 145 157 | 173 


203 


281 


-rrr-1-1 l‘hi I t < ] ri‘i i * j I t it i i r( i pr- 1 -tT yrt ~t p \ tu'f rr't i » i [ -rr-iTTTTT-i-rTTT-rf 'i i i g -i-r n j j i i r j - t i t r rr- 

0 120 130 140 150 160 170 IflO 190 26o 2i0 2&) 230 240 260 2^0 270 280 


#191T“C‘aTfe]ne 


P82T 

194 


80 


60 { 


40] 


20 ] 


109 


55 


67 


82 


94 

rU 


137 


165 


m/z-> 40 so W toI so q'o ibo tuT i&mIo Ob’ W TioiWWJioEo^o 220 230 240' '250 'ilolfto 2I0 


710570.D 


Mon Aug 02 13:11:45 2010 
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Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_14_10\710570.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 Apr 2010 2:27 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 70 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 5.41 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 




710570.D Mon Aug 02 13:11:46 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04JL4_10\710571.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 Apr 2010 2:40 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 71 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 


1200000 


I 1000000 


800000 


600000 


I 400000. 

2.64 

1 

200000 

2.80 


;! | 5.01 

n 

... , . JML t A 

Tfme-> 

zho '' iko “ ibo iko 1 J 4.bo' ' 4.bb ’ ’ 5,00 


TIC: 71057111 
5142 




Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.642 

414555 

14.12 

20.74 

2.795 

281563 

9.59 

14.09 

5.011 

127310 

4.34 

6.37 

5.419 

1998377 

68.07 

100.00 

8.502 

113968 

3.88 

5.70 


710571.D Mon Aug 02 13:11:51 2010 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04 

ASD 

15 Apr 2010 


ASD 

71 

DRUGS 

RTE 


14 10\710571.D 


2:40 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.64 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Caffeine 
Mescaline AC 
Paracetamol 


000058-08-2 96 

000000-00-0 23 

@ 000103-90-2 9 


Abundance 


80, 


60 


40 


20 


Average of 2JS 


109 


' min,: 71057'ID (-) 


55 


42 


oL t -|lkv 4 ^44- 


67 


61 

U+-X-A 


82 


73 


4^ ' 1 4 1 l T-r l | r r4^ 1 , i 


103 


136 1 9 5 

121 128 . j 142 149 153 J 171177 188 



|rn/z—> 40 50_60 70 80 90 ' 100 110 l20 130 ' 140'' l io 160" 'IF 180 190 2(1)0 210 iST 

Abundance 


^r9TT€affeinr 


~P82T 


1^4 


80 


60 


40! 


201 


\vjz~>_ °'' 40 ' ~ T ~?o ' 1 W ’ f 7 o ' o'o ~ l ~ T T6o r " TltT' 1 2 0 ' iStT Tjo " iOo_' W ' iT T ifoT T^o ' "So ’ ' 2/0"" 2^0 


109 


55 


67 


82 


94 


137 


165 

j. 


710571.D 


Mon Aug 02 13:11:51 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name : D:\SYSTEM4\04 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 Apr 2010 

Sample Name _ 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 71 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


14_10\710571.D 
2:40 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.80 C:\DATABASE\NIST98.L 

Ethane, 1-[(N,N-diethylamino)ethyl] 1000226-88-3 40 

Acetic acid, propyldiphenyl-, 2-(di 000302-33-0 40 

1-Propanamine, N,N-diethyl-3-(trime 041051-80-3 40 


Abundance Average of 2.774 to 2.933 min.: 710571.D (-} " ’ I 

| ! 86 ] 

i 1 ; 

! 80] 

| i ; 

; 60 

40 

20 j 

i 

j i 58 | 

J 42 | 72 |; 96 106 120 132 148 161 173 187 207 219 234 277 327 

U J s-rl+T-ri-fH—• fTTm-TTri'riT l . ' } inTri+n i rr rj r 1 1 r rmrrri' ;-i nYr 1 n | iTrTTTTrrn i t e * t n y n~T-rp-TTTTfi'r: : 1 ♦ 1 mmTTrmi 1 1 uti r 'ittt'tfjt i rrrnT i j. m-vr 

|m/Zr->_ 40 50 60 70 80 9 0 100 1 10 120 13 0 l4p ISO 160 1 70 180 1 90 260 210 220 230 24 0 250 26 0 2 70 2M 290 300 3 1 0 320 


Abundance 


80 


60 


40 i 


20 ] 


kn/z~> 


0*. 


45 


58 


8j6 

I 


72 


“#34837: EthaneTT^fN^-diethylaminbyelbylj^R^-mercaptoe 


100 


116 


133 


160 


193 


40 'ISTtfO 7^” 30 ' Wl$o7?0 I^O^O 1 joiSS 1^0 1?Qljioi'jo2<So2i 0 2^0 2^0 240 250 2^0 2^0 So 2^0 300 3] 0 320^' | 


710571.D 


Mon Aug 02 13:11:52 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04 

ASD 

15 Apr 2010 


ASD 
71 

DRUGS 

RTE 


14 10\710571 .D 


2:40 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 5.01 C:\DATABASE\NIST98.L 

Morphinan-3,6-.alpha.-diol, 7,8-did 002784-73-8 95 

Morphinan-3,6-.alpha.-diol, 7,8-did 002784-73-8 95 

Morphin, 6-acetyl- 1000153-00-3 95 



SBuriciance . " .. ST28678: Morpfflnart-3,6-.alpha.-diol, 7,tt-dtdehyciro-4,5-.a!ph 



710571.D 


Mon Aug 02 13:11:53 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14__10\710571 .D 
ASD 

15 Apr 2010 2:40 


ASD 

71 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 5.42 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


'Abundance 


43 

80 i 

60 : 

| 

40 :S 

20 


Average of 5r37TW5^40 MnTTl05H.D (-) 


327 


268 


369 


310 


204215 


81 


59 


70 


94 


115 


148 


! m/z~> 40 ' 60 80 l 5 o 


iku 


|28 


tlui -1- l i jlill' ii m 

120 140 


162 


174 


160 180 200 220 240 2^0 


228 


238 253 


284 


299 


2&0 3(Sr 3io 


339 352 




T-b-r- 


^bundance. 

! 43 


80 


_ #T:TIERUIN~ 


60 


40 J 


268 


327 


204 


215 


81 


20 

i 

i 

: 

59 

.! 

70 

j ! 

94 

I „l i! 

1 

i,,;,!, tih 

j, i; 

in /z-> 

40 

6 £ 

8i 

3 100 


115 


146 


128 

120 140 161 


162 


174 




226 


238 253 


310 


369 


284 


220 240 260 280 300 320 340 360 


341 


0 180 200 


710571.D 


Mon Aug 02 13:11:54 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710571.D 

ASD 

15 Apr 2010 2:40 


ASD 

71 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

5 8.50 

C:\DATABASE\NIST98.L 




Noscapine 

000128-62-1 

90 


Noscapine 

000128-62-1 

90 


Noscapine 

000128-62-1 

86 


[Abundance 


80 


60; 


40 


20 


Average of8.4 


220 


205 


42 63 77 91 m 118 135^ 7 105177 193 


m/z~> 40 ' m W T 5 olao^iio 1 " * 260 1 2^0 240 J ' 2^0" "280 rT 3 ® T "So" "So J 


249 267 281 


331 355 


405 


[Abundance 


ml 


60 


Wl/Z~> 


40 


20 


40 


¥T289T8TTJoscapIne 

220 


205 


44 63 77 91 104 119 n5™ 7 m 175 193 


60 


w 


^140 1^6 180 


2 I 0 


240 2^o'’260 '366’ 320 34 o' *3^6’ 3&) 400 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_14_10\710573.D 

ASD 

15 Apr 2010 3:08 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance^.—--— — - ~TICrTf<J573:U 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


710573.D 


Mon Aug 02 13:12 :05 2010 


Page 1 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File : 


File Name 

D:\SYSTEM4\04 14 

10\710574.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

15 Apr 2010 3: 

22 

Sample Name 

HEROIN STD 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

60 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 



Abundance 
] 700000 


5 

T1CT7T0574JJ 

41 

600000 

; 500000 

[ 400000 

300000 

200000 

100000 

0- 



i 1 

k_ . _ .. ____„ _____ i 

Time~> 

2,00 ' 2.50 ' ’ 3.66 

'' 3.66 1 ' 4.60 ’' 4.60 '' 5.66 ‘ ' 5.66 '' 6.66 ‘' 6io ’ ‘ 7.66 ’ 1 7 .ho'' aoo'' 6.66 ‘ 6.66' 9.60 '' 


Ret . Time 

Area Area % Ratio % 

5.408 

921321 100.00 100.00 


710574.D 


Mon Aug 02 13:12:09 2010 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_14_10\710574.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 Apr 2010 3:22 

Sample Name : HEROIN STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 60 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.41 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Abundance 


Average < 


204215 


94 H5 


> 1 ,— 


h/z--> 40 60 80 100 MO 140 


180 200 220 240 260 2W 300 320 34o 360 


Abundance 




94 115 146 162 


jm/z~> 40 _ $0 80 100 _ 120 l4o 


I f 226 |. 284 'I j 

ii i 193 1.1 ! 238 253 !| J | 

IfJlimJljM-iVi ^W-^JL ... A.341 i-,. 

160 180 200 220 2<Jo 260 280 300 320 340 360 


710574 .D 


Mon Aug 02 13:12:09 2010 
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C: \msdchem\l\sequence\default. s 


Sequence Name 
Comment 
Operator 
Data Path: D:\GC DATA\ 
Instrument Control Pre-Seq Cmd: 
Data Analysis Pre-Seq Crnd: 


Instrument Control Post-Seq Cmd: 
Data Analysis Post-Seq Cmd: 


Method Sections To Run 
(X) Full Method 
( ) Reprocessing Only 


On A Barcode Mismatch 
(X) Inject Anyway 
{ ) Don 1 t Inject 


Line 


1 ) 

Sample 

1 

01 

2 ) 

Sample 

2 

02 

3) 

Sample 

3 

03 

4) 

Sample 

4 

04 

5) 

Sample 

5 

05 

6 ) 

Sample 

6 

06 

7) 

Sample 

7 

07 

8 } 

Sample 

8 

08 

9) 

Sample 

9 

09 

10 ) 

Sample 

10 

10 

ID 

Sample 

11 

11 

12 ) 

Sample 

12 

12 

13) 

Sample 

13 

13 

14) 

Sample 

14 

14 

15) 

Sample 

15 

15 

16) 

Sample 

16 

16 

17) 

Sample 

17 

17 

18) 

Sample 

18 

18 

19) 

Sample 

19 

19 

20 ) 

Sample 

20 

20 

21 ) 

Sample 

'21 

21 

22 ) 

Sample 

22 

22 

23) 

Sample 

23 

23 

24) 

Sample 

24 

24 

25) 

Sample 

25 

25 

26) 

Sample 

26 

26 

27) 

Sample 

27 

27 

28) 

Sample 

28 

28 

29) 

Sample 

29 

29 

30) 

Sample 

30 

30 

31) 

Sample 

31 

31 

32) 

Sample 

32 

32 

33) 

Sample 

33 

33 

34) 

Sample 

34 

34 

35) 

Sample 

35 

35 

36) 

Sample 

36 

36 

37) 

Sample 

37 

37 

38) 

Sample 

38 

38 

39) 

Sample 

39 

39 

40) 

Sample 

40 

40 

41) 

Sample 

41 

41 

42) 

Sample 

42 

42 

43) 

Sample 

43 

43 


Sample Name/Misc Info 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
DRUGS 
DRUGS 
DRUGS 
DRUGS 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
DRUGS 
DRUGS 
DRUGS 
DRUGS 



Last Modified: Thu Jul 29 11:02:25 2010 
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Sequence Name: C:\msdchem\1\sequence\default.s 


Line Type Vial DataFile Method Sample Name 


44} 

Sample 

44 

44 

45) 

Sample 

45 

45 

46) 

Sample 

46 

46 

47) 

Sample 

47 

47 

48) 

Sample 

48 

48 

49) 

Sample 

49 

49 

50) 

Sample 

50 

50 

51) 

Sample 

51 

51 

52) 

Sample 

52 

52 

53) 

Sample 

53 

53 

54} 

Sample 

54 

54 

55) 

Sample 

55 

55 

56) 

Sample 

56 

56 

57) 

Sample 

57 

57 

58) 

Sample 

58 

58 

59) 

Sample 

59 

59 

60) 

Sample 

60 

60 

61) 

Sample 

61 

61 

62) 

Sample 

62 

62 

63) 

Sample 

63 

63 

64) 

Sample 

64 

64 

65) 

Sample 

65 

65 

66 ) 

Sample 

66 

66 


GENSCAN MHBHBBBHHBBf 

GEN SCAN I ^ f #| 

GENSCAN [C- ; , . v,; ' , ‘ >|f| 

GENSCAN jp , ‘ J® 

GENSCAN B , c A * * ,w 

GENSCAN | f %: A,’* ‘ • ’|||| 

v-*c 

GENSCAN lli: J ;, 'A' '/ ‘‘§®li 

GENSCAN 

gengcae I;i« : * ’ . * fit 

GENSCAN If flf 

GENSCAN hr- vr ; ' "'C •’* 7 a 
GENSCAN . J * , , '• m 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN 

GENSCAN I '‘V/AcS MB WM 7 

SCREEN 

screen BBBBBBBBBBB^ i 
screen BBBBBBBBBBB o 
screen a! MBBBBBBBBB $l 
screen I^WB^BBBBBBBI.JI 

SCREEN 


Last Modified: Thu Jul 29 11:02:25 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
AL.8 Vial 


D:\GC DATA\ 

43 .D 

FID1A * CH 

30 Jul 2010 5:25 

BLANK-ASD 

43 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method 

Title 

: C:\MSDCHEM\l\METHODS\DRUGS.M 


Signal 

: FID1A.CH 



peak 

* 

R.T. 

min 

Start End 

min min 

PK peak 

TY height 

peak peak % of 

area % max, total 

1 

1.124 

1.096 1.242 

BE 526424522 

4647890093 100.00%100.000% 


Sum of corrected areas: 4647890093 


DRUGS.M Fri Jul 30 05:38:27 2010 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

43 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 5:25 

BLANK™ASD 


43 Sample Multiplier: 1 
Integration File: autointl.e 

C:\M3DCHEM\l\METHODS\DRUGS. M 


Method 

Title 

Response,, 


3800000 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 

Time 


1.(24 


Signal: 43.D\F!D1 A.CH 




l_. , ... r - p , j ri T- r y - 1 T- )-! I I -r-T- T [ < I i I j I I I t | l I I 1 i'T'i I rj I I 7 i -r pTr- rp n i ; i i- rr^p^f 

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


DRUGS.M Fri Jul 30 05:38:27 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

als vial 


D:\GC DATA\ 

44.D 

FIDlA.CH 

30 Jul 2010 5:40 

COKE/CODEINE STD 

44 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autoint1.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title ; 


Signal : FIDlA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.127 

1.089 

1.296 

BB 

775760356 

10241007358 100. 

00% 99,327% 

2 

2.145 

2,111 

2.191 

BB 

106634 

1308267 

0.01% 

0.013% 

3 

4.860 

4.802 

4.906 

BB 

3288143 

29478304 

0.29% 

0.286% 

4 

5.648 

5.602 

5.711 

BB 

3189283 

38645137 

0.38% 

0.375% 


Sum of corrected areas: 10310439065 
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Folk_OIG_PRR_042140 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

44 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 5:40 

COKE/CODEINE STD 

44 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAN.M 

Title : 



GENSCAN.M Fri Jul 30 06:07:30 2010 
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Area Percent Report 


Data Path : 
Data File : 
Signal(s) : 
Acg On : 
Sample : 
Misc : 

ALS Vial : 

Integration 

Method : 
Title ; 

Signal : 

peak R,T. 

# min 

1 1,127 


GENSCAN.M Fri 


D:\GC DATA\ 

45 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 6:08 

BLANK 

45 Sample Multiplier: 1 
File: autointl.e 
C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN,M 


FID1A.CH 


Start End PK peak 

min min TY height 


peak peak % of 
area % max, total 


1.089 1.282 BB 786020668 10156724511 100.00%10G.000% 

Sum of corrected areas: 10156724511 


Jul 30 06:35:59 2010 


Page: 1 


Folk OIG PRR 042142 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

45.D 

FXDlA.CH 

30 Jul 2010 6:08 

BLANK 

45 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

46 .D 

FIDlA * CH 

30 Jul 2010 6:37 


46 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 


Signal : FIDlA, CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1,127 

1,079 

1.247 

BV 

784753809 

9740574811 100. 

00% 98.939% 

2 

1,613 

1,571 

1.767 

BB 

5663772 

71177356 

0.73% 

0.723% 

3 

1.895 

1,861 

1.982 

BB 

235415 

3736148 

0.04% 

0.038% 

4 

3.718 

3,681 

3.804 

BB 

873141 

10262648 

0,11% 

0,104% 

5 

4,460 

4.429 

4.526 

BB 

348070 

4213040 

0,04% 

0.043% 

6 

5.004 

4.972 

5.057 

BB 

141230 

1939284 

0,02% 

0,020% 

7 

5,876 

5.834 

5.941 

BB 

1057971 

13098371 

0.13% 

0,133% 


Sum of corrected areas: 9845001658 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

46 - D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 6:37 


46 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\MSTHODS\GENSCAN.M 

Title : 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

47 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 7:06 


47 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN,M 

Title : 


Signal 

: FID1A. 

CH 






peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.127 

1.094 

1.256 

BB 

795303381 

10030101356 100, 

00% 98. 

2 

1.616 

1.548 

1,806 

BB 

6435406 

90614971 

0.90% 

0.891% 

3 

1,894 

1.833 

2.004 

BB 

366478 

5941828 

0.06% 

0.058% 

4 

3.718 

3.681 

3.808 

BB 

1340373 

15651147 

0.16% 

0.154% 

5 

4.459 

4.424 

4,536 

BB 

689087 

7563819 

0.08% 

0.074% 

6 

5.003 

4.971 

5.074 

BB 

201855 

3117701 

0.03% 

0.031% 

7 

5.874 

5,811 

5.953 

BB 

1001321 

13645924 

0.14% 

0.134% 


Sum of corrected areas: 10166636745 
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Area Percent Report 


Data Path : D:\GC DATA\ 

Data File : 47.D 

signal(s) : FID1A.CH 

Acq On : _3 0 Jul 2010 7:06 

Sample : 

Misc : 

ALS Vial : 47 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title 


Response 

3800000 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 



Time 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 
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Area Percent Report 


Data Path : 
Data File : 
Signal(s) : 

Acq On : 
Sample : 
Misc : 

ALS Vial : 

Integration 

Method : 
Title : 

Signal : 

peak R.T. 

# min 

1 1,127 


GENSCAN.M Fri 


D:\GC DATA\ 

48 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 7:34 

BLANK 

48 Sample Multiplier: 1 
File: autointl.e 
C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 


FID1A.CH 

Start End PK peak peak peak % of 

min min TY height area % max, total 

1.098 1.286 BB 811132095 10797804043 100.G0%100.000% 

Sum of corrected areas: 10797804043 


Jul 30 08:01:32 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

48 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 7:34 

BLANK 

48 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C : \MSDCHEM\ 1 \METHODS\GENSCAN . M 
Title : 



GENSCAN.M Fri Jul 30 08:01:33 2010 Page: 2 
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Area Percent Report- 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

49.D 

FXD1A.CH 

30 Jul 2010 8:03 


49 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\ MSDCHEMUX METHODS\GEN3C AN. M 

Title : 


Signal : F1D1A.CH 


peak 

R. T, 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TV 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.127 

1,099 

1.229 

BV 

778854641 

10289009998 100. 

00% 99.044% 

2 

1.263 

1.229 

1.346 

VB 

112272 

4067955 

0.04% 

0,039% 

3 

3,417 

3 . 362 

3.466 

BB 

566955 

5062547 

0.05% 

0,049% 

4 

4,168 

4.142 

4.216 

BB 

160893 

1453884 

0,01% 

0.014% 

5 

5,206 

5.156 

5.276 

BB 

815176 

9721807 

0.09% 

0,094% 

6 

6,234 

6,162 

6.267 

BV 

156606 

2348688 

0.02% 

0.023% 

7 

6.307 

6,267 

6.379 

PB 

527195 

7970686 

0.08% 

0.077% 

8 

6.997 

6,924 

7.062 

BB 

2778888 

54270770 

0.53% 

0.522% 

9 

7.339 

7.264 

7,437 

BB 

676729 

14422490 

0.14% 

0.139% 


Sum of corrected areas: 10388328823 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

49 , D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 8:03 



49 Sample Multiplier; 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\M$DCHEM\1\METHODS\GENSCAN,M 

Title ; 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

50 , D 

FXD1A,CH 

30 Jul 2010 8:31 

BLANK 

50 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl* e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 


Signal 

: FID1A.CH 



peak R.T. 

Start 

End 

PK peak 

# min 

min 

min 

TY height 


peak peak % of 
area % max. total 


1 1.128 1.099 1.287 BB 785183225 10431891910 100.00%100,000% 

Sum of corrected areas: 10431891910 


GENSCAN.M Fri Jul 30 08:58:38 2010 
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Area Percent Report 


Data Path ; D:\GC DATA\ 

Data Pile : 50 .D 

Signal(s) : FXDlA.CH 

Acq On : 30 Jul 2010 8:31 

Sample : BLANK 

Mi sc 

ADS Vial : 50 Sample Multiplier: 1 

Integration Pile: autointl,e 

Method ; C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAW.M 

Title : 

Response... Signal: 50,D\FfD1A.CH 

1.128 

38000001 
3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

eooooo 

600000] 

400000 

200000I 

1 

0 

Time 

GEN5CAN.M Fri Jul 30 08:58:38 2010 Page; 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
A hS Vial 


D:\GC DATA\ 

51 ,D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 9:00 


51 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl,e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 


Signal : FID1A,CH 


peak 

R,T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.126 

1.097 

1,286 

BB 

796705118 

10422203517 100. 

,00% 99.083% 

2 

2.816 

2.774 

2,887 

BB 

1899797 

19391232 

0.19% 

0,184% 

3 

4.021 

3.994 

4.067 

BB 

188969 

1755965 

0.02% 

0.017% 

4 

4.863 

4.817 

4.934 

BB 

7132053 

73188708 

0.70% 

0.696% 

5 

4.985 

4.962 

5.031 

BB 

249014 

2158180 

0.02% 

0.021% 


Sum of corrected areas: 10518697600 


GENSCAN.M Fri Jul 30 09:27:08 2010 
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Area Percent Report 


Data Path : 
Data File : 
Signal(s) : 

Acq On : 
Sample 
Mi sc 

AL3 Vial : 

Integration 

Method : 
Title ; ■ 

Signal 

peak R.T. 

# min 

1 1.127 


GENSCAN,M Fri 


D:\GC DATA\ 

52 . D 

FIDlA,CH 

30 Jul 2010 9:28 

BLANK 

52 Sample Multiplier: 1 
File: autointl.e 
C:\MSDCHEM\l\METHODS\GEN3CAN.M 


FIDlA.CH 


Start End PK peak 

min min TY height 


peak peak % of 

area % max, total 


1.079 1,289 BB 790828782 10614217085 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 10614217085 


Jul 30 09:55:37 2010 
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Area Percent Report 


Data Path : D:\GC DATA\ 

Data File : 52,D 

Signal(s) : FID1A.CH 

Acq On : 30 Jul 2010 9:28 

Sample : BLANK 

Misc : 

ALS Vial : 52 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl,e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 
Title : 

Response. Signal: 52.DNFID1 A.CH 

1.127 

3800000 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 J 

2400000 

2200000 

2000000 
1800000 | 

1600000 I 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 



Time 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 

GENSCAN.M Fri Jul 30 09:55:37 2010 Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

53 .D 

FID1A.CH 

30 Jill 2010 9:57 


53 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 
Title : 


Signal : FIDlA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.128 

1.094 

1,294 

BB 

741168469 

10884652692 100, 

00% 99.510% 

2 

2.764 

2,737 

2,855 

BB 

979755 

12348273 

0.11% 

0.113% 

3 

3.719 

3,682 

3.815 

BB 

574100 

7563847 

0.07% 

0,069% 

4 

4.461 

4,435 

4.520 

BB 

107870 

1611180 

0.01% 

0.015% 

5 

6.389 

6,327 

6.492 

BB 

1843233 

32099703 

0.29% 

0.293% 


Sum of corrected areas: 10938275695 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

AhS Vial 


; D;\GC DATA\ 

: 53. D 
: FXD1A.CH 

: 30 Jul 2010 9:57 



: 53 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

: C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 


Method 

Title 

Response_ 


3800000 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 


28 


6.389 


2 764 


3.719 


I 

L k 


4,461 

iL 


Signal: 53.D\FID1A.CH 


Time 2T)0 4.00 6.00 8.00 1 000 121)0 14^00 16.00 1O00 20.00 iloo 24^0 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

54. D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 10:25 

BLANK 

54 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\ MS DCHEM U \ METHODS \ GEN SCAN , M 
Title : 


Signal 

; FID1A.CH 





peak 

R.T, 

Start End 

PK 

peak 

peak peak 

% of 

# 

min 

min min 

TY 

height 

area % max, 

total 

1 

1 * 126 

1.070 1.280 

BB 

796100359 

10707655449 100, 

,00%100.000% 


Sum of corrected areas: 10707655449 


GENSCAN.M Fri Jul 30 10:52:39 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

54 . D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 10:25 

BLANK 

54 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C: \MSDCHEM\1 \METHOD S\GWSC.m. M 

Title : 


Response 


3800000 


Signal: 54,D\HD1 A, CH 


3600000 


34000001 


3200000 


3000000 


2800000 


2600000 


2400000 


2200000 


2000000 


1800000 


1600000 


1400000 


12000001 


10000001 


800000] 


600000 


400000] 


200000 



2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12,00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 


GEN3CAN.M Fri Jul 30 10:52:40 2010 
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Area Percent Report 


Data Path : 
Data File ; 
Signal(s) : 

Acq On : 
Sample ; 
Misc : 

ALS Vial : 

Integration 

Method : 
Title : 

Signal : 

peak R.T. 

# min 

1 1,128 


GENSCAN.M Fri 


D:\GC DATA\ 

55 ,D 

FXD1A.CH 

30 Jul 2010 10:54 



55 Sample Multiplier: 1 

File: autointl.e 

C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 


FID1A,CH 


Start 

min 


End PK peak peak peak % of 

min TY height area % max. total 


1.099 1.294 BR 694914814 99884.35377 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 9988435377 


Jul 30 11:21:09 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mise 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

55 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 10:54 


55 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method 

Title 


C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN * M 


Response^ 


Signal: 55.D\F!D1A.CH 


3800000 


3600000 


3400000 


3200000 


3000000] 


2800000 


2600000 


2400000 


2200000 


2000000 


18000001 


1600000 


1400000 


1200000 


1000000 


800000! 


600000 


400000 


200000 



2.00 4,00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 


GENSCAN.M Fri Jul 30 11:21:09 2010 
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Area Percent Report 


Data Path : 
Data File : 
Signal(s) : 

Acq On : 
Sample : 
Mi sc 

ALS Vial : 

Integration 

Method : 
Title : 

Signal : 

peak R.T. 

# min 

1 1.128 


GENSCAN.M Fri 


D;\GC DATA\ 

56 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 11:22 

BLANK 

56 Sample Multiplier: 1 


File: autointl.e 

C:\M8DCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 


FID1A.CH 

Start End PK peak peak peak % of 

min min TY height area % max. total 

1.094 1.289 BB 782010557 10099523571 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 10099523571 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data Pile 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
A hS Vial 


D:\GC DATA\ 

57 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 11:51 



57 Sample Multiplier: 1 


Integration Pile: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHOD3\GENSCAN.M 
Title 


Signal 

: FIDlA. 

.CH 






peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.127 

1.099 

1.23 3 

BV 

789895433 9687349473 100. 

00% 98.528% 

2 

3.712 

3,684 

3.758 

BB 

125623 

1269660 

0.01% 

0.013% 

3 

4.458 

4.426 

4.504 

BB 

189192 

1966312 

0.02% 

0.020% 

4 

17.307 

16.858 

17.484 

BB 

1068100 

141473209 

1.46% 

1.439% 


Sum of corrected areas: 9832058653 


GENSCAN.M Fri Jul 30 12:18:11 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

57 . D 

FID1A„CH 

30 Jul 2010 11:51 



57 Sample Multiplier: 1 


Integration File: 


autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAN.M 
Title 


Response. Signal: 57.D\FID1A,CH 



Folk_OIG_PRR_042167 





Area Percent Report 


Data Path : 
Data File : 
Signal(s) : 
Acq On 
Sample 
Misc : 

ADS Vial : 

Integration 

Method : 
Title : 

Signal : 

peak R, T, 

# min 

1 1.127 


GENSCAN.M Fri 


D:\GC DATAV 
58.D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 12:19 

BLANK 

58 Sample Multiplier: 1 

File: autointl.e 

C: \MSDCHEM\1 \METHODS\GENSCAN.M 


FID1A.CH 


Start End PK peak 

min min TY height 


peak peak % of 

area % max. total 


098 1.280 BB 779489860 9678511526 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 9678511526 


Jul 30 12:46:42 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

58. D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 12:19 

BLANK 

58 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 



GENSCAN,M Fri Jul 30 12:46:43 2010 Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

59 .D 

FIDlA.CH 

30 Jul 2010 12:48 


59 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 


Signal : FIDlA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area % 

max, 

total 

1 

1.128 

1.096 

1,276 

BB 

748217243 

9863590405 

100,00% 

98.019% 

2 

3.560 

3.506 

3,658 

BB 

17869228 

199319348 

2,02% 

1.981% 


Sum of corrected areas: 10062909753 


GENSCAN.M Fri Jul 30 13:15:26 2010 
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Area Percent Report; 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

59.D 

FID1A,CH 

30 Jul 2010 12:48 


59 Sample Multiplier: 1 


Integration File; autointl.e 


Method 

Title 


C:\MSDCHEM\1\METH0D3\GENSCAN.M 


Response. 


1. 28 3160 


Signal: 59.D\FID1A.CH 


38000001 


36000001 


3400000 


3200000 


3000000 


2800000 


2600000 


2400000 


2200000 


2000000 


1800000 


1600000 


1400000 


1200000 


1000000 


800000 


600000 


q]—,— i — v - T * - j —r-'-r — t | r " ■ i—r—i— ^—i—i—r —r~j— t— i— i i j t— r —i—i— |— i — i —> —rq—i—r r t | — t — i —i—i—| i i r n —|—i—i— i ' j t- 

Time 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 


GENSCAN.M Fri Jul 30 13:15:26 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

60 .D 

FIDlA.CH 

30 Jul 2010 13:16 

BLANK 

60 Sample Multiplier: 1 


Integration File; autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS'\GENSCAN,M 

Title : 


Signal : 

: FIDlA.CH 





peak 

# 

R.T. 

min 

Start End 

min rain 

PK peak 

TY height 

peak 

area 

peak 
% max. 

% of 
total 

1 

1.128 

1.099 1.286 

Sum 

BB 762022989 9868630325 100,00%100.000% 
of corrected areas: 9868630325 


GENSCAN.M Fri Jul 30 13:43:58 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ADS Vial 


D:\GC DATA\ 

60. D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 13:16 

BLANK 

60 Sample Multiplier: 1 


Integration File; autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAN.M 

Title : 


Response Signal: 60.D\FID1A.CH 



GENSCAN.M Fri Jul 30 13:43:58 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

61. D 

FIDlA.CH 

30 Jul 2010 13:47 

COKE/CODEINE STD 

61 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 
Title 


Signal : FID1A.CH 


peak 

R, T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 


min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.263 

1.240 

1.440 

BB 

696568918 

9285365961 100. 

00% 99.309% 

2 

7.354 

7.321 

7.388 

BB 

4444043 

34796858 

0.37% 

0,372% 

3 

7.924 

7.886 

7.970 

BB 

3689731 

29808957 

0.32% 

0,319% 


Sum of corrected areas: 9349971775 


SCREEN.M Fri Jul 30 14:21:10 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
AL5 Vial 


D:\GC DATA\ 

61 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 13:47 

COKE/CODEINE STD 


61 Sample Multiplier: 1 
Integration File: autointl.e 

: C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 


Method 

Title 

Response^ 


3800000 

3600000 

3400000! 

3200000’ 

I 

3000000; 

2800000 

2600000; 

2400000; 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000; 

1400000’ 

1200000 

lOOOQQO^ 

800000; 

600000 

400000 

200000 - 


1.463 


7.$54 


7.924 


Signal: 61.D\FID1A.CH 


! — r T- I < — r I r ~~|— r r-i 1 i | -I — r-r-i-^pi — I—t-t— r-r-i ——rrr-rj-rrn— r"]— — i — r-j I —r~i— i — p f i ■r-r—pr i i~~i — | r t 

Time 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 


SCREEN.M Fri Jul 30 14:21:10 2010 


■ n-r-r-r.-j 
28.00 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ADS Vial 


D:\GC DATA\ 

62 . D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 14:22 

BLANK 

62 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl* e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal : FID1A.CH 


peak 

It 

R.T. 

min 

Start 

min 

End 

min 

PK peak peak peak % of 

TY height area % max, total 

1 

1.262 

1.237 

1.431 

Sum 

BB 722951134 9091466316 100.00%100.000% 
of corrected areas: 9091466316 


SCREEN.M Fri Jul 30 14:56:43 2010 
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Area Percent Report 


Data Path : D:\GC DATA\ 

Data File : 62.D 

Signal(s) : FIDlA.CH 

Acq On : 30 Jul 2010 14:22 

Sample : BLANK 

Mi sc : 

ALS Vial : 62 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 

Resfxmse Signal: 62,D\F!D1 A.CH 

1 62 

owuuuu 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 . -l v [ T " . 

Time 2.00 

SCREEN.M Pri Jul 

Folk_OIG_PRR 042177 


4,00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20,00 22.00 24.00 26.00 28.00 


30 14:56:43 2010 


Page; 





Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

63 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 14:58 



63 Sample Multiplier: 1 


integration File: autointl-e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\SCREEN.M 

Title : 


Signal ; FIDlA.CH 


peak R.T. 

Start 

End 

PK peak 

peak 

peak 

% of 

# min 

min 

min 

TY height 

area 

% max. 

total 


1 1.263 1.228 1.372 BV 713272311 8878833497 100.00% 99.892% 


2 

6,394 

6.373 

6.440 

BB 

126754 

1020814 

0.01% 

0.011% 

3 

7.012 

6.988 

7,058 

BB 

168182 

1461658 

0.02% 

0.016% 

4 

13.828 

13.730 

13.923 

BB 

196904 

7093886 

0.08% 

0.080% 


Sum of corrected areas: 8888409855 


SCREEN.M Fri Jul 30 15:32:11 2010 
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Area Percent Report 


Data Path ; D:\GC DATA\ 

Data Pile : 63,D 

Signal(s) : FID1A,CH 

Acq On : j_0 Jul 2010 14:58 

Sample : 

Misc : 

ALS Vial : 63 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 

Title : 

Response Signal: 63.D\F!D1 A.CH 

1.463 

3800000 
3600000] I 
3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 
1400000 j 
1200000 

1000000 
800000, 

600000 

400000 

200000 

Time 2.00 

SCREEN,M Fri Jul 

Folk_OIG__PRR 042179 






Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Saraple 
Mi sc 
A hS Vial 


D:\GC DATA\ 

64 .D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 15:33 

BLANK 

64 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METH0D3\3CREEN.M 

Title : 


Signal 

: FID1A.CH 



peak R.T. 

Start 

End 

PK peak 

# min 

min 

min 

TY height 


peak peak % of 
area % max. total 


1 1,261 1.237 1.422 BB 706252251 9075969942 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 9075969942 


SCREEN.M Fri Jul 30 16:07:40 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
AL3 Vial 


D:\GC DATA\ 

64 , D 

FIDlA.CH 

30 Jul 2010 15:33 

BLANK 

64 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 



Folk OIG PRR 042181 








Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acg On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

65 , D 

FIDlA.CH 

30 Jul 2010 16:09 



65 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEMM\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal : FID1A.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 


% of 

# 

min 

rain 

min 

TY 

height 

area 

% max. 


total 

1 

1.263 

1.233 

1.429 

BB 

701812144 

9146680590 100. 

00% 

99.024% 

2 

2.583 

2.556 

2.664 

BB 

1458579 

16272877 

0.18% 

0 

.176% 

3 

9.516 

9.454 

9.563 

BB 

667743 

9453618 

0.10% 

0 

.102% 

4 

11.114 

11.029 

11.178 

BB 

809950 

18304307 

0.20% 

0 

.198% 

5 

16.515 

16.359 

16.659 

BB 

497555 

28063035 

0.31% 

0 

,304% 

6 

17.361 

17.219 

17,499 

BB 

316441 

18080659 

0.20% 

0 

.196% 


Surn of corrected areas: 9236855088 


SCREEN.M Fri Jul 30 16:43:09 2010 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

65 . D 

FID1A.CH 

30 Jul 2010 16:09 


65 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 

66.D 

FIDlA,CH 

30 Jul 2010 16:44 

BLANK 

66 Sample Multiplier: 1 


Integration File: aufcointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 

Title : 

Signal : FIDlA.CH 

peak R. T, Start End PK peak peak peak % of 

# min min min TY height area % max. total 

1 1.263 1.237 1.445 BB 697523571 9438070184 100.00%10Q.000% 

Sum of corrected areas: 9438070184 
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Area Percent Report 


Data Path : D:\GC DATA\ 

Data File : 66.D 

Signal(s) : FID1A.CH 

Acq On : 30 Jul 2010 16:44 

Sample : BLANK 

Mi sc : 

ALS Vial : 66 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\SCREEN.M 
Title : 

Response, Signal: 66.D\FID1A.CH 

1.363 

3800000 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

| 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 


200000 

Time 0.00 14^00^ 
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